Te vi 
Tango 


Te vi vertiendo gotas de cristal 

en una noche fría y sin piedad; 

no sé si confundí la lluvia con dolor 

pero sí vi que algo en tu rostro andaba mal. 
Perdida y sola yo te vi vagar 

sin rumbo bajo un manto de humedad, 
seseando al caminar la carga de licor 

que usas pa” remendar tu corazón. 


Cuánto hay de mi culpa en tu tristeza, 
cuánto de tu culpa y de los dos, 

o acaso fue el amor como una maldición 
que hizo lo que hoy somos vos y yo; 

te vi porque también yo andaba por ahí 
tratando de enjuagar mi corazón. 


Te vi y te seguí pero hasta ahí... 

ya todo estaba dicho entre los dos 

y ni este frío atroz ni nuestra soledad 
podía evadirnos de esta triste realidad. 
Mordí mis labios para no gritar 

la rabia de tener que verte así 
dispuesta a terminar tu vida sin amor 
cuando te vi entrar en la estación. 
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